Dra. Nancy Bellei aborda o método de coleta de SWAB; acompanhamento do paciente após diagnóstico, com repetição ou não do PCR em pacientes positivos ou negativos; e o diagnóstico e sua aplicabilidade. Conteúdo da parceria SGTES/MS e Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)